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.. Ausser den obigen fS- 

-Werke auf Verlangen noch lolgende Pru 
fungen Lrch; auf Aschegehalt, Paraffin- 
gehalt, UurcnDieguug uci 

auf Sprunge in der Stimflache. 

Die Abnahme im Sinne der Qualitats 
kontrolle wird auf Grund dw Ergebm^e 
der Besichtigung, der 

elektrischen Widerstandes der mecha- 

nischen Festigkeit aurchgefuhrt. Die Prii 

fungen werden an Elektroden dure ge- 
tiihrt, die der Lieferung 
>/»(. «/o entnoanmen smd, wobei die Mu 
destzahl der entnominen^ 

Stuck jeder Sorte in der betreffenden 
Ideferung betragen muss. 

Verpackung: 

Die Kohlen sind in Pappkartons 
gepackt. Als Aussenpackung 
dienen mit Holzwolle und Sa- 
gespanen augelegte Holzkisten. 
Standardgrossen werden in 
Pappkartons rnit f olgenden 
Abmessungen gepackt: 


Elektroden: 

) 6X54- 56 mm 
)BX57X56 .. 

5 6X34 mm 
65X47 


Kartons: 

327X195X50 mm 
327X195X30 
327X195X30 
295X273X50 
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jL* iiach WuMsch des Abnehmers herge- 
stclll. Auf der Oberi'lache de,s Stabchens 
sind in i.angsrichtung 3-4 durchbrochene 
RiliLMi angebracht, die Stirnfliichen des 
Stifles sind gesehliffen. Die Kohlen sind 
mil Paraffin geirankt, um das Element 
vor Knrrusion zu schutzen; dabei wird 
gleiehzeitig das Eindringen von Wasser- 
stoff nder ElL*ktrolyt in die Porcn der 
Kohle vereitelt. 

Die Qualital der erzeugten Kohlen- 
elektroden, ihia' physikalisehen iind che- 
mischen Eigeiischaften hangen von der 
Hohstoffwahl, seiner Kornung, der rich- 
tigen ZusammensetzLing der Grundsioffe 
sowic' von der entsprechenden Kontrolle 
des gesamtm Erzeugungsprozesses ab. 
Ncuzeitliehe Laboratorien und die reiche 
lietriebserfahrimg des technischen Per- 
sonals der Z.E.W.-Werke im Verein mil 
der vollsPindigen, auf den neuesien Er- 
l' u n ge n s c h a f t e n be r u h en d e n t ec h n i sc h e n 
Dokurnentation bietcn Gewahr fiir eine 
h()h(' Qualitiit der von den Z.E.W-Werken 
I U! r g t\s t e 1 1 1 e n o h I e n el e k t r od e n . P o 1 n is c h e 
Z.E.W. -Kohlen erringen immer grossere 
Anerkennnng bei den Abiiehmern in euro- 
paisehi'n und aussereuropaischen Lan- 
der n. 



Sanitized Copy Approved for Release 2010/08/18 : CIA-RDP81-01043R0005001 10013-6 



Sanitized Copy Approved for Release 2010/08/18 : CIA-RDP81-01043R000500110013-6 


4 ^- 


Z.E.W. Kohlenelektroden fur Batferien 


und Elemente 

(Poinisches" Erzeugnis) 


Die Verwendung voii Kohlenelektrodea 
in Batterien der verschiedensten Arten 
bed,^yitete einen gro^sen ^Fo^schritt . auf 
. dem;(a.ebiete der Elektrotec^hnik. Die ^ert- 
vplt^n^ Eigenschaften und vqr 

^,-lichlten eg, in .den Y^rsqWedenen elek-. 

y irkt; Damit die '^oMenVlefctrode ini Ele- 
'.ibent , ihre Aufgabe erl^ljen. .Itann, ohne 
‘dabei dessen Leistung h,erab^usetze.n*' 
wird sie aus besonderen ICohlen hi^gesteUt, 
fx|i 


.-i.UU ill l-a.iig2ii 

Killen an^ebra- 


Stiftes Sind ges 
mil Paraffin 
\'or Korrosion 
gieichzeitig das 
stoff Oder Elek 
Kohle vereitelt. 

Ole Quail t a i 
t'icrkiruden. ihre 
mis c hen Eigem 
Rohstoffwahl, s 
ngen Zusanime: 
sowie von der 
des gesamten 
Xeuzeitliche La 
Betriebserfahru 
sonals der Z.E. 
der x'ollstandigi 
rungenschafien 
Dokumentaiion 
hohe Qualitat d 
hergestellten K 
Z.E.W.-Kohlen 
Anerkennun^ 1 
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Z.E.W. KOHLENELEKTRODEN 
FUR BATTERIEN UND ELEMENTE 

(Polnisches Erzeugnis) 
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14. Karburit 

ANV/ENDUNG: zur Karbonlsation de.s Stahle.5 

GATTUNG: ' ohrie Fc-ilspane 

VERPACKUNG: lost odtr in KL'ittn 

15. Kryptol 

ANV/ENDUNG: als HeizxNernent elc-ktrlscher Widerstandsofen 

FORM: ffcine Kdrnchen in der Granulation von 0,5 — 5 mm 

TECHNISCHE Aschengehalt — ca 4,5 Vo 

BEDINGUNGEN: Spezifisches Gowicht — 1,55 — 1,69 g/cm* 

ChemLsche Zusarnmensetzung: C 

VERPACKUNG: Blechtrommeln oder Kisten. 

16. Andere Kohlenerzeugnisse 

a) Schv/eis.splatten mit und. ohne Falz 

b) Walzen zu Elektrolysen 

c) Pialten fur Pantographen 

d) Flatten fur Blitzableiter 

e) Flatten fur Fernsprecher 

f) Widerstandskolhlen fur das Huttenwesen 

g) Kohlen fur elektrische Motoren 

h) Karborund 

i) Tiegel zum Schmelzen von Metallen 

j) andere. 





VERPACKUNG: 

AUSFUEHRUNG: 


Die \VK c Kohlen v/erden bei Zeichenlichtraaschinen fiir 
spc-zieile Arbeiten verv/eridet und uberail dort, wo schiieiJ- 
yyeisses Licht von bedeutender Inten^itat bendtigt wird, 
vAe z. B. in Forschungs- und Kartographischen Instituten 
Mov/ie in Verlagsanstalten' 

Die V'/J Kohlen finden Anv^endung in der Kinemato- 
graphie, in Forschungsinsiituten, in Kartographischen 
Insiituten und Verlagsanstalten, d. h. bei Apparaten, 
die bei sehr hoher Sirornstarke arbeiten, und uberali dort, 
v/o die Erlangung von Beck's Lichteffekten erforderlich ist 


Pappschachteln in Holzkisten. 

Zur OfftrlstfcDung sind folgc-nde Angaben erforderli^; 
die Ausmasse, Art der Kohlen, die Forderungen betretls 
Farbe dea L-ichtes, Strontstarke und Verwendung. 


ORIEKTATIONSGEWICHT DER KOHLEN 
FUER BOGENLAMPEN 


Ausmasse | 

Gewicht 1 Stiickes 1 

(/) 9 mrn Lbjnge 300 rnm 

ca. 30 Gramm 

(/) to .. /' » 

„ 38 

C/j 12 „ .< 300 „ 

„ 54 

0 t3 „ „ 450 „ 

M 90 

0 14 300 „ 

„ 75 

0 10 u 300 ,, 

.. 87 

1 0 20 .. ,, 300 „ 

» 120 


ANWENDUNG: 

FORM: 


TECHNISCHE 

BEDINGUNGEN: 


VERPACKUNG; 


12. Heizstabe und MuHen 

bei Cyanamiddfen fur Nitration 

die Stdbe ausserer Durchmesser — 13 mm 

innerer Durchmesser — 3 Oder 4 mm 

die Lange — auf Wunsch — 2,300 — 2.350 mm 

die Muffe ausserer Durchmesser ■— 20 mm 
innerer Durchmesser — 13,2 mm 
die Lange — auf Wunsch. 


Aschengehalt — 
Spezifischer Wlderstand 
Absoluter Widerstand 

Holzkisten. 


ca 5 Vo 

max. 60 Ohm/mm^/m 
0,9 — 1,1 Ohm 


ANWENDUNG: 

FORM: 

ARTEN: 


VERPACKUNG: 


13. Schweisskohlen 

zum elektrischen Schweissen 

die Stabe von 4 — 18 mm Durchmesser; die Lange — nach 
Belieben, auf Wunsch des Abnehmehrs. 

a) aus reiner Kohle 

b) bekupfert 

Aschengehalt — ca 4,5 — ^ ^ , . 

Spezifisches Gewicht — 1,5 1,7 g/cm 


Holzkisten 


15 
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1 10 lorn wir in Kom- 
Kohion. 

• die Kohlon nrboiton 
' K(»hlon in gloichem 
I di(' Typt' an. im allgo- 
mit bochlo. 
rdt'u \’or alloin in dor 
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ANWENDUNG: 

FORM: 

ARTEN: 

TYPE: 


ARBEIT: 


Kohlcnslil'tc fUr Ballericn in PappschacliLcln 

ORIE NTATION SGE WIGHT i:)ER KOHLENSTIFTE 


; Ca-uichl. 

AinanA.sse 

Gcwicht 

Au.'iiiKiiJHi; j j Sli'icko.s 

1 SUickes 

() - :s-l rnin Crainm 

IZ . ll.;i miu 

2t),Z Grannn 

6 ; ' rai ,, ’! .i 

iz ■ Ilf) ,, 1 

1 23,5 

B 57 „ ' 5.0 

U) - 150 „ 

i 52,7 

B ■ 7B (>,7 

IB 175 „ 

1 7‘1,0 


11. Kohlen zu Bogeniampen 


ZU Bogeniampen, KinoprojekLoren, Kopiermaschinen, Bo- 
genschweissiing. 

gpp'p. bis zu eineni Durchmesser von 30 mm; 
die Liinge — naeh Belieben, den Wiinschen de.s Abnehmers 
gemas.s. 

homogen (negativ) und mil Docht (positiv) 

WK/j Kohle - iioniogcn — sonnenahnlidies Licht ro- 

tlicher Farbe 

WIGk ,, — mit Doeht — sonnenahnliches Licht 

rotlicher Farbe 

— niit DocVit — schnoeweisses Licht 
yyrj \veis.sea Licht v.on sehr holier Intensitat mit 

und ohne Docht (bekupferte Kohlen) 

Die WK/'i, WK/k, und WK/c Kohlen arbeiten wie folgt: 
bei einer Stromspannung von 40 — 220 Volt 
bei einer Stromstarke von 8 bis 40 amper. 
a) die Arbeit bei Gleichstrom — die Kohlen arbeiten 
paarvveise: 

homogene Kohle — z. B. WK'j (negativ) 

Kohle mit Docht — z. B. WK/k (positiv) 
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7. Saurefester Kitf K-100 


ANWENDUNG; 


zur Zusarnmenfugung der Ziegeln und Auskleidungen in 
den Suiphitkochern und bei Arbeiten mit Fluorwasser- 
stoff aller Konzentrationen. Zur Verbindung der Kohlen- 
platten in saurefesten Kochern oder Reaktoren bei samtli- 
chen nicht oxydierenden Sauren. 


ZUSAMMENSETZUNG: 2 Teile saurefesten Mehles K-100 

1 Teil saurefester Flussigkeit K-100. 


,VERPACKUNG: 


hermetisch geschlossene Blechbiidise. 


ANMERKUNG: Der K-100 Kitt ist gegen alle Sauren jest 
vernichtlich. Durch seine Qualitdt ist er hesser als alle 
anderen his ietzt gebrauciiten saurefesten Kitte und Er- 
satzmischungen. 


8. Spachtelkitt 


ANWENDUNG: 


Beim Bau von Hochofen zur Ausfiillung der Schlitzen zwi- 
schen den Ziegeln oder Blocken; zur Behebung evt. Schar- 
ten und Bescihadinungen. 


VERPACKUNG: 


lose. 


9. Stampfmassen St 1 und St 2 


ANWENDUNG: 


als Baustoff beim Aufbau und der Reparatur von Hoch- 
dfen. Die oben erwahnte Masse ersetzt erfolgreich die 
beschadigten Kohlenziegeln. 


VERPACKUNG: 


lose. 


10. Kohlenstifte fur Batterien 


ANWENDUNG: 

FORM: 


bei Batterien und galvanischen Elementen. 


Stifte: bis zu einem Durchmesser von 18 mm, 

Die Lange — auf Wunsch, 

Die Stifte sind paraffiniert und mit Nuten ver- 
sehen. * 


TECHNISCHE 

BEDINGUNGEN: 


Spezifisches Gewicht — . 
Toleranzen beim Durchmesser 
Toleranzen bei der Lange 
Stiftenfliiche — . . . . 

Bruchfestigkeit . . . . 

Elektrischer Widerstand . 


1,55 bis 1,70 g/cm” 

±1 — 1,5 % 

± 1,5 «/o 
geschliffen 
8 — 13 Kg 

maks. 50 Ohm/mmVm 


, VERPACKUNG: 


Fappschachteln in Holzkisten mit Zwischenlagen aus 
Holzwolle Oder Sagespanen. Die Pappschachteln sind 
' standarisiert und ihre Ausmasse betxagen: 

335 X 200 X 60 mm 


AUSFUEHRUNG: 


den Wiinschen des Abnehmers entsprechend. 

Zur Offcrstellung sind folgende Angaben erforderlich: 

1) Ausmasse der Kohlen 

2) Geforderte Toleranzen beim Durchmesser und bei 
der Lange 

3) Anforderungen betreffs Bruchfestigkeit 

4) Anforderungen betreffs elektrischen Widerstandes 

5) Anforderungen betreffs Ausfuhrung (Paraffinierung, 

Nuten usw.) • . \ b> 


12 
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TECHNISCPIE 

BEDINGUNGEN: 


GARANTIE: 


VERPACKUNG: 


AUSFUEHRUNG: 


ANWENDUNG: 


TECHNISCHE 

BEDINGUNGEN: 


VERPACKUNG: 


ANWENDUNG: 


VERPACKUNG: 


l) Organische Substanzen; 

m) Alkalische Losungen; 

n) Neutralsalz-Losungen; 

o) Geschmolzene Alkalien (alkalische Flussigkeiten). 


rechteckige Kohlenplatte in nachstehenden Ausmassen: 
200 X 200 X 25 — 50 mm 


Aschengehalt . 
Spezifisches Gewicht 
Porositat . 


Spezifischer Widerstand 


ca 10 ®/o 

1,8 — 1,95 g/cm' 

18 — 25 % 

(durchschnittlich 21 %) 

400 000 Kg/cm.* 

60 — 80 Ohm/mm Vm 


2 Jahre, unter der Bedingung, dass die Kohlenplatten in 
einem trockenen Raum aufbewahrt und bei den oben 
genannten Chemikalien verwendet werden. 


lose; sichert die Ware gegen Beschadigung wahrend des 
Transpoiies (liolzwolle, Hede, event, andere). 


genau don Forderungen des Abnehmers und eingesandten 
Zei chn un ge n ents p re che nd . 


5. Anodenmasse (Soderbergs) 


bei der Elektrolyse von Aluminium 


Bldcke; Gewicht — 20 — 25 Kg oder 40 — 45 Kg 


Absolutes spezifisches Gewicht ca 2,55 g/cnP 
Wirkliches spezifisches Gewicht 1,50 — 1,65 g/cm'’’ 

Aschengehalt max. iVo 

Andere Bedingungen — in Uebereinstimmung mit den 
Wiinschen des Abnehmers. 


6. ElektrodenkiHe 


zur Zusammenfiigung der Elektroden mit einem zylindri- 
schen und konischen Gewinde, sowie mit zylindrischen, 
losen Nippeln. 


hermetisch geschlossene Blechbuchsen. 


ANMERKUNG: die Biichsen haben bis zum Gebrauch 
gesclilossen zu bleiben. Weiin die Biichse geoffnet bleibt, 
leird der Kitt trocken und unbrauchbar. 


AUSFUEHRUNG: 


den Wiinschen des Abnehmers gemass. Zur Offertstellung 
ist die Angabe der Elektroden- und Gewindenarten erfor- 
derlich, 
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2. Kohlfcnblocke "und Kohlenauskleidungskornplette 


All V/l'.KUUNC: 


y.iw A utd'J'd'i 'itM liotAofcn <U:i- von 

i'd'/o o o/jj, hilalil, K A 1 unji/jJ iii/j o::,w. 


A lISMArA-^K 
( Jill j JdlbA JkAI'A'nJ] !( i 


(i'.-jj '// (Uj;-.C A biit-Aii/Jf.'/ UH'i 


ZciidijjOjifA-J' 


‘J'JbAbi Id] A a: J IK 
ilKJjJldlAJl HdJVi'J; 


K(:b(-inbajo;i hpc/l f i (A-v/Jcbl ] i ,b:j KA.:r/j ’ 

Wjj 1< Jjcbt:;: vjv<:/)jja<:ji(-a (iov/itdb. J /ib 

lAvajiUn la:/' ) V'/niiO 


dO blj Obnj/ni//j Vjn 


A a<:b*-ji)AA. 

J n 


.'kJb 1/00 Ky/ciii' 


Vi'JliVA'KKlAA 


ijl Kbob, ll.olvv 


■ ajjo'i / t. ij I li'V/ 1 . 








KoJiltnjiaitkU:)'Ju)jgbKo//jl>KU bh' Il(ji:lj</ritn ; I'Milx auro; 


3. Elekirodenmasse (Soderbergs) Nr 8 


ANWENDUNG: 


■/Air Kr/.<-n;^ning von 


Iva ['bid, F( '['['< / -Cii n jj n i u i n , Fz-rro-Si 1 i- 


BJbcke; Gewiclit 20 — 25 Kg. 


TECHNISCHK 

BEDINGUNGEN: 


E j gnn 11 i cber Widersland 

nach dem Ansbrennon . 
Ascliengebalt .... 
Fluchtige Beslandlnile . 


ao — 100 Ohm/mmVm 
5 — 0 Afl 
12 — 15«/« 


VERPACKUNG: 


lose in gedecklen ELsenbahnwagen. 
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3) dio Boarbeitungsart (Zeichnungen sind erwunscht), 

4) die • Anwendung; 

5) die Hohe der Stromspannung und der Stroms.arke 

(i) eventucllc anclere Angaben lalls spezielle Anforderun 
gen gestellt werden. 

ANMERKUNG: die genaue Prazisierung der Anf rage oder 
cles Aultmges beschleunigt die einleitende Korresponden^ 
und im Eraebnis — den Uefertermin. 




is^onicncicKiroaen mit Konisclien Gewinden Q) V5U mm 

ORIENTATIONSGEWICHT DER KOHLENELEKTRODEN 



Quadrat-Durchschiiitt 




0 mm 

Gewicnt 

0 mm 

1 M in Kr 

1 M in Kg 

90 \' 90 

12,6 

350 X 350 

190 

100 X 100 

15,5 

370 X 370 

212 

120 X 120 

22 

400 X •'100 

248 

150 X 100 

35 

450 X 450 

314 

180 X 100 

50 

500 X 500 

387 

200 X 200 

62 

600 X 600 

558 

250 X 250 

97 

700 X 700 

758 

270 X 270 

113 

750 X 750 

872 

300 X 300 

139 




Rcchieckigcr Durchschnitt 


0 mm 

Gewicht 1 

1 M In Kg 1 

0 mm 

Gewicht 

1 M in Kg 

150 X 200 

46 

350 X400 

217 

150 X 300 

70 

350 X 500 

271 

250 X 300 

116 

400 X 500 

310 

250 X 350 

135 1 

400 X 600 

372 

250 X 400 

155 

450 X 500 

349 

250 X 500 

194 

500 X 600 

465 

300 X 350 

163 

500 X 750 

581 

320 X 400 

198 

500 X 900 

697 
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bei cinem Diu’c'hschniu 

von 1600 bis 4000 cm' 
bei v'inem Durcbschniit 

von 4000 bis 8000 cnr 

Aschcngehalt 

Di-Lickl‘('siigkeit 

Verbrauch pro 1000 KWi I bei .'Jauer- 
oinsatz 


45 — 60 Ohm mmVm 


55 ^ — 65 Ohm mm"/m 
vo.a 2,5 bis 9 “/o 
30(5- -500 If,g/cm^ 


10 --30 Kg, 


BEARBEITUNG: 


Durclischnilt imd Lange der Elektroden werden genau 
den WiinscLen der Abnehmer, die Bearbeitung ciagegen — 
den eingesandlen Zeichnungen entsprechend aiisgefuhrt 
,i..r ir.inkimrlc'n rahnien wir wie folgt ein: 


‘ der Elektroden rahnien wir wie 
rm des Biici'istabens H 


fiir konisehes Gewinde 

fiir zy lindri.selu's Gewinde 

I'lir :Nipr)eln (zylindrische Verbindungenl 





I . r, ievr4 wa ! 




.0'' V, 




Rnnde Kohlenelektroden init konlschen Gewinden 


VERPACKUNG: 


sichert die Ware gegen Beschadigung wahrend des Trans- 
portes. 

n) bei Binnenlandtransport. — lose (die Elektroden 
werden mit Stroh, Holzwollc, Holz- Oder anderen 
Leiaten gegen Bruch gesichert); 
b) bei Seetranspori — in zugenagelten und mit Bandeisen 
versehenen Holzkisten. Die Kisten sind mit HolzAvolle 
ausgofullt, wobei jede Elektrode und evt. Verbindung 
mil. paralfiniertern Papier umivickelt ist. 


DIE ART 

DER BESTELLUNG 


jeder Abt\ehmer, der eine richtige, selnen Einrichtungen 
angepasste Ware zu erhalten wiinscht, hat jedesmal 
die genauen Angaben aber die Ausmasse, Bearbeitung, Art 
des Gewindes, evt. des Kepfes, Anwendung und vspezifische 
Merkmale anziigeben. 


Zur Offertstellung sind folgende Angaben erforderlich: 

1) eine richtige und genaue Prazisit'rung der Langen- 
und Durchschnitt- Ausmasse dei' Elektroden; 

2) die Verbindungsart d. h. die Art des Kopfes Oder 
des Gewindes; 
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1. Kohlenelektroden tur Ofen 



ANWENDUNG: 


in der Kunstdiinger-Industrie, im Huttenwesen, bei 
der Eisen-, Ferro-Silizium-, Ferro-Chromium-, Stahl-, 
Karbid- usw. Produktion. 


DURCHSCHNITTE: 


AUSMASSE: 


a) quadratisch 

b) viereckig 

c) rund (Walzen mil Gewinden) 

Maximaldurchschnitt der Quadrat- 
elektroden 

Maximaldurchschnitt der vierecki- 

gen Elektroden 

Maximaldurchmesser der runden 
Elektroden 

Maxirnallange alier Arten 


750 X750 mm 
500 X 750 mm . 


2500- 


750 ram 
-3000 mm 


ANMERKUNG; die Lange der Elektroden versteht sick 
zusammen mit den Kopfen. 


TOLERANZEN: 1) bei einem Durchschnitt oder Durchmesser bis zu 

100 miTi ± 2 mm 

von 101 mm bis 200 mm ± 3 mm 

von 201 mm bis 350 mm ± 4 mm 

von 351 mm bis 500 mm ± 5 mm 

von 501 mm nach oben ± 1 ®/o 

2) bei der Lange ± S'Vo 

3) Verbiegungen — ca im Verhaltniss zu der Lange 

ANMEFtKUNG: die Toleranzen bei den viereckigen 

Elektroden warden der Idngeren Wand entlang herechnet. 



Kohlenelektroden mit Gewinden und losen Nipplen 


TECHNISCHE 

BEDINGUNGEN: 


Scheinbares spezifisches Gewicht 
Wirkliches spezifisches Gewicht 

■ . .,.1 / t 1 nr;. 


VV 11 

Der eigentliche (elektrische) Widerstand: 
bis zu einem Durchschnitt 


1,45 — 1,60 g/cTCi 
1,80 — 2,25 g/cm’ 


von 1600 cm“ 


40 — 45 Ohm mmVm 


5 
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:Ai'. A.ir* on rro'iuo 


; i -iVi i 7.:i )..(){ i 


„CIECH“ cxportiert folgende Arten voa Kunstkohlen: 


1. Ofenelektroden fur elektrotermische und elektrochemische 
Zwecke 


Kohlenblockc und Kohlenauskleidungskomplett 

steine, Ofenboden u. s. w.) 

Elektrodenmasse (Sbderbergs) No 8 . 
Kohlenplatten fur die Auskleidung der laugen- 
Kochkessel 


gskornplette fur Ofen (Bau- 


Elektrodenkitte 


7. Saurefesterkitt 


8. Spachtelkitt 

9. Stampfmasse 

10. Kohlenstifte fiir Batterien . - . . 

11. Kohlen zu Bogenlampen 

12. Heizstabe und Muffen 

13. Schweisskohlen .' 

14. Karburit — fur Karbonisation des Stable; 

15. Kryptol 

16. Andere Kohlenerzeugnisse .... 


i Sanitized Copy Approved for Release 2010/08/18 : CIA-RDP81-01043R0005001 10013-6 





POLNISCHE ERZEUGNISSE AUS KUNSTKOHLE 


K-Oiile/iC'lelftr‘oderi aDc-r A/'l y.u der O r u p o a a r . K u n a t - 

koliJan d. h. dca; Subaifjnzen, die aua formhjHCrr: odor Grapiiit-KohJe erlan^t 
warden, die rnit Milfe enUipreeiiender Slnffe (J^ieir/je/ij i^ebijrjden, gefonnt 
und dunn der EliriV'/lrkung liober 'l.’ernpei'aiuren in SauerHluiE-ireie/' Lirnge- 
bunE4 ausgeHelzt wird. 

lOie Eleklroden und KunatkohJen ailer Art 1‘inden, in. Anbelrachl 
ihrer beaonderen ElgeriHchal'ton, d. in 

a) ihrer groaaen Wideratandafahigkeit gegen cherniache Agenzien 

b) groaaen Eieklrizilaiieitung 

c) Festigkeit gegen IfochLemperaturen. in einer aauerstoidireien 
Aimosphare 

cine weitlaufige Anwendung. 

Dleae Eigenachaften kdnneri — je nach iiedarf — in einern. klei- 
neren Oder grbaaeren Grade geilndert Vv^erden, Vv^obei ihnen aul 
Wunach — die im voraua beatimmten, eigenllichen oder erganzenden 
Mierlczeichen. gegeben werden kbnnen. Die cherniachen. und physischen 
Eigenachaften. der Kohlenatoffe (Eleklroden) bewirken, dass die Eleklroden 
zu elnem. vie] geauchlen und in zahireichen Indualriezweigen unerselz- 
baren Arlikel werden. 

Die in Polen vorhandenen reichen Sleinkohlenlager ermdgiichen 
die Entwicklung derjenigen Jnduslriezweige, die auf Kohlen-Basis aufge- 
baut Sind. Die Kohle — das Ausgangsmaleriai einer Reihe v/ertvoller 
Produkte bildet den Grundsloff zur Herstellung aller Eleklroden.- 
erzeugnisse. ^ 

Da nur hochwertige Rohstoffe verwendet werden, sind die von 
den polnischen Werken erzeuglen Eleklroden von bester Qualitat 
und erfreuen sich der Anerkennung der auslandischen Abnehmer. 

Die Anerkennung, welche die polnischen Eleklroden in der Tsche- 
dhoslovakei, in Bulgarien, Ungarn, Rumanien, Schweden, Oestrreich, Nor- 
wegen, Finnland, in der Schweiz und in anderen Landern gefunden haben, 
garantiert eine weitere Exportentwicklung und slellt neue Aufgaben vor 
die polnische Industrie. 

Im Bestreben die Elektrodenerzeugung auf das hochste Niveau 
zu bringen, legt die chemische Industrie Polens einen besonderen Wert 
auf den schnellen Ausbau des Laboratoriennetzes und der Forschungs- 
einrichtungen, die die richtige Priifung der Bestellungen und die Be- 
riicksichtigung aller Forderungen der Abnehmer garantleren konnten. 

Die polnischen Ingenieure und Techniker arbeiten rastlos daran, 
die bisherige Produktion auf das hochste Niveau zu bringen und den ge- 
gen wartigen. Assortiment auszuweiten. In schnellem Tempo werden die 
Anlagen ausgebaut und die Werke sind bestrebt die neusten Einrichtungen 
und Maschinen einzuftihren. Polnische Eleklroden und andere Kohlenpro- 
dukte gehdren zu den besten in der Welt. 

Mit der Ausfuhr der Elektroden und kleiner Kohlenprodukte 
befasst sich die Ein- und Ausfuhrzentrale fUr Chemikalien C i e c h 
G. m. b. H., Warschau, Jasnastrasse 10/12. 
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CONT'JDEOTIAL. 


EAkSAW Carbon Products Sales Organization 
Inclosure 1 
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^ONFIDEOTIAl 


I'iAHSAVf Carbon Products Sales Organization 

Inclosure 1 
Sales Brochure 





EIN- UND AUSFUHRZEN TRALE FUR CHEMIKALIEN 


Q. M. B. H. 


WARSZAWA 


ul. Jasna 10-12 


KATA LOG 


DER KOHLENELEKTRODEN, ELEKTRODENMASSEN 
UND KLEINER KOHLENPRODUKTE 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/08/18 : CIA-RDP81-01043R0005001 10013-6 



Sanitized Copy Approved for Release 2010/08/18 : CIA-RDP81-01043R000500110013-6 




Sanitized Copy Approved for Release 2010/08/18 : CIA-RDP81-01043R0005001 10013-6 




Sanitized Copy Approved for Release 2010/08/18 : CIA-RDP81-01043R0005001 10013-6 



Sanitized Copy Approved for Release 2010/08/18 : CIA-RDP81-01043R0005001 10013-6 



